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CZERWIAKOWSKI 


Doktor wszech nauk lekarskich, 
były Sekundaryusz Szpitala Św. Łazarza 


opatrzony SS. Sakramentami, zmarł w Krakowie, przeżywszy lat 57, po długiej 
i ciężkiej chorobie dnia 11 października 1901 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w Niedzielę, dnia 13-go października r. b. o godzinie 4-tej po południu z krypty 
OO. Pijarów przy ulicy Sw. Jana wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który pozostała Zona 
z synem i siostra Krewnych, Kolegów i Znajomych zmarłego zapraszają. 
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Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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